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Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των Όργανισμών 

Νοσοκομείου Δημ.οοίου Μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης, 1 ε¬ 
νικού Νοσοκομείου Σπχρ .ης « ι·:οάννου και .· .'.κκτερ'-νςς 
Γρηγορίου», Ίπποκρχτείου 1 ενικού Νοσοκομείου 
Οηνών, Βχλ· ι ν. ιο ϊ και Βεγειου 1 ενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», Γενικού Νο¬ 
σοκομείου Ζακύνθου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ ο ρει : 

1. Τάς διατάξεις : 

α) Τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 39/1975 «περί ρυθμίσεως θε¬ 
μάτων τακτικού προσωπικού καί τροποποιήσεως και συμ¬ 
πληρώσεως ένίων οργανωτικών κ.λ,.π. οιαταξεων αρμοοιο- 
τητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ. 83Α'.). 

β) Τής παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 2ο92/19ε>3 
«περί όργανώσεως τής Ιατρικής Άντιλήψεως» (ΦΕΚ. 
254 Α'.). 

γ) Τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 3097/1954 «περί τροποποιή¬ 
σεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 2592/1953 «περί όργχ- 
νώσεως τής Ιατρικής Αντιλήψεως» (ΦΕΚ. 253 Λ. ). 

δ) Τής πχρ. 1 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 4352/1934 «περί 
διατάξεων άηορωσών τούς Δημοσίους Υπαλλήλους κ.λ.π.» 
(ΦΕΚ. 133 Α'.). 

ε) Τοϋ Ν.Δ. 216/1974 «περί συστάσεως Υπουργείου 
Προεδοίας Κυβερν/',σεως», (ΦΕΚ. 367/74 Λ.). 

2. Τάς ΰπ’ άοιθ. 14/4.6.76, 13/15.6.76, 11/11.6.76, 
15/16.6.76, 10/27.5.76, 28/25.11.76, 31/1.12.1976, 25/ 
27.11.1976 καί 24/29.11.1976 γνώμας των Διοικητικών 
Συμβουλίων των : Δημοσίου Μαιευτηρίου Θεσ/νίκης, Πχλ- 
λιανείου καί Βεγείου Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», Γενικού Νοσοκομείου Ζακύν¬ 
θου καί Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης καί Τπποκρατείου 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, αντίστοιχος. 

3. Τάς ύπ’ άριθ. 480/7.7.1976 καί 1034/16.12.76 γνω¬ 
μοδοτήσεις τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας. 

Προτάσει των Ήμετέρων Υπουργών Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
άποφασίζομεν καί διατάσσομεν : 

"Αρθρον 1. 

Τροποποιούνται καί συμπληροϋνται οί Όργανισμοί των 
κάτωθι Γενικών Νοσοκομείων, άναμορφωθέντες καί τρο- 
ποποιηθέντες ώς άκολούθως : 

α) Δημοσίου Μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης : διά των άπο 

23.10.1959 Β.Δ. (ΦΕΚ. 248/1959 τ.Α'), 125/1970 (ΦΕΚ 


34/70 Α') Β.Δ/τος, καί 235/1975 (ΦΕΚ 68/75 Α') καί 
699/1975 (ΦΕΚ 230/75 Α') Π. Δ/των. 

β) Γενικού Νοσοκομ.· ίο > Σπίοτης «Π ωάννου καί Αι¬ 
κατερίνης Γρηγορίου»; διά τού ΰτ’ ά'.ι*. 242/1934 ΒΔ'-.ς 
(ΦΕΚ. 74 Α') καί τού ύπ’ άοιθ. 629/197 > ίί.Δ':ος ( υ ξ.Κ. 

205 Α'). 

γ) Ίππο;ιρχτείου Γενικού Νοσοκομ.είου ΆΟχ,νών : διί 
των άπο 18/2-22.3.1958 (ΦΕΚ 20,V), 2/5/3.6.1959 

(ΦΕΚ. 106 Λ'), 652/1930 (ΦΕΚ.146 Λ'), 685/1960 
(ΦΕΚ 159 Λ'), 398/1932 (ΦΕΚ. 94 Α'), 579/1983 (ΦΕΚ 
160 Α'), 468/1964 (ΦΕΚ 134 Α'), 166/1966 (ΦΕΚ.39 
Α'), 126/1968 (ΦΕΚ 32 Α') Β.Δ/νων καί τού ύπ’ άριθ. 
89/1973 (ΦΕΚ 153 Α') Π. Δ/νος. 

δ) Βχλλιανείου καί Β γε'.ου Γενικού Νοσοκομείου Κε¬ 
φαλληνίας «Ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» διά τού ύπ’ άριθ. 710/ 
1975 Π.Δ/νος ΦΕΚ. 234 Α'. 

ε) Γενικού Νο σοκομ ί .υ Ζακύνθου : διά των από 4-30/ 
6/54 ΒΔ/τος (ΦΕΚ. 137 Α') 656/1981 (ΦΕΚ 155 Α') 
Β.Δ/νων καί νού ύπ’ άρι). 895,/ο 'ί.Δ/.ος. 

”Αρθρον 2. 

Δημόσιον Μαιευτήριο» Θεσσαλονίκης. 

1. Αί διατάξεις νού άρθρου 7 τοϋ Π.Δ/νος 699/1975 
(ΦΕΚ 230 Α'), αί προβλέπουσαι την διάρθρωσιν των θέ¬ 
σεων μονίμου τακτικού προσωπικού και τού προσωπικού 
τοϋ διεπομένου ύπό των Ν.Δ. 385/1969 καί 1198/1972 
συμπληροϋνται ώς κά.ωΟι, περι/.αμβκνομένων εις ταύτας 
καί των θέσεων των προβλετεομένων ύπό τοϋ Π.Δ/τος 235/ 
1975 (ΦΕΚ. 68 Α'). 

α) Κλάδος ΛΤ8 Μηχανο'.όγ·;»ν-’Ηλεκτρολόγων: 

Μία (1) Οέσις έπί βαθμοΐς 6ω—3:» μισθολογικώς έξο- 
μοιουμένη προς τούς τεχνικούς τοϋ άντιστοίχου Κλάδου 
Υπουργείου Δημοσίων "Εργων. 

β) Κλάδος ΜΕ5 Έργοδηγοΰ-’Ηλεκτρονικού : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) Κλάδος ΣΕ4 Τεχνιτών Ευκτικών μηχάνημά των ; 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-9ω. 
δ) Προσωπικόν διεπόμενον ύπό Ν.Δ. 385/1969 καί 
1198/1972 : 

Μία (1) θέσις Συντηρητοΰ κτιρίων 
Τέσσαρες (4) θέσεις Ηλεκτρολόγων. 

Τέσσαρες (4) θέσεις 'Τδραυλικών. 

Μία (1) Οέσις Μηχανοτεχνίτου. 

Τρεις (3) θέσεις θερμαστών 
Μία (1) Οέσις Άρχιμαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρων. 

Πέντε (5) θέσεις βοηθών Μαγείρων. 

Μία (1) θέσις οδηγού αυτοκινήτου 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2916 

Τρεις (3) θέσεις Κοπτριών-Ραπτριών. 

Πέντε (5) θέσεις Σιδηρωτριών. 

Μία (1) θέσις Κηπουρού. 

Τριάκοντα (30) θέσεις Πλυντριών-Καθαριστριών. 

Τέσσαρες (4) θέσεις τραυματιοφορέων-Μεταφορέων. 

Όκτώ (8) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Κλιβανέων-Άπολυμαντών. 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις βοηθού Ηλεκτροτεχνιτών. 

Μία (1) θέσις θερμαστού υψηλής πιέσεως. 

Μία (1 ) θέσις Ξυλουργού. 

Μία (1) θέσις Έλαιοχρωματιστοϋ. 

2. Ώς ειδικά προσόντα διορισμού προς πλήρωσιν των κατά 
τήν παράγραφον 1 τού παρόντος συνιστωμένων θέσεων 
ορίζονται : 

α) Διά τήν θέσιν τού τεχνίτου ψυκτικών μηχανημάτων 
πτυχίον άνίεγνωρι-σμένης κατωτερα,ς Σχολής Τεχν.τώί' ψύ¬ 
ξεως ή ψυκτικών καί έμπειρία ένός έτους τουλάχιστον προ- 
τηκόντως άποΒεικνυομένη. 

β) Διά τήν θέσιν έργοδηγοΰ-ήλεκτρονικοΰ πτυχίον άνε- 
γνωρισμένης Μέσης Σχολής έργοδηγών-ήλεκτρονικών καί 
εμπειρία ένός έτους τουλάχιστον, προσηκόντως άποδεικνυ- 
ομένη. 

γ) Διά τον Ξυλουργόν, γνώσις τής άντιστοίχου τέχνης 
προσηκόντως άποδεικνυομένη. 

δ) Διά τον έλαιοχρωματιστήν, γνώσις τής άντιστοίχου 
τέχνης προσηκόντο)ς άποδεικνυομένη. 

Ώς προς τά προσόντα τών λοιπών άναφερομένων κατη¬ 
γοριών προσωπικού ισχύουν τά ύπό τού άρθρου 8. τού ύπ’ 
άριθ. 699/1975 Π.Δ/τος οριζόμενα. 

Άρθρον 3. 

Γενικόν Νοσοκομεϊον Σπάρτης «Ίωάννου καί Αίκ. Γρη- 
γορίου». 

Εις τάς ύπό τού άρθρου 4 τού Π.Δ/τος 629/1975 (ΦΕΚ, 
205 Α') προβλεπομένας θέσεις μονίμου τακτικού προσωπικού 
προστίθεται : 

Κλάδος ΑΡ2 Μηχανολόγου-” Ηλεκτρολόγου Υπομηχα¬ 
νικού. 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 9ω-4ω. 

Προσόντα διορισμού διά τήν πλήρωσιν τής συνιστωμένης 
θέσεως ορίζονται : 

Πτυχίον Άνωτέρας Τεχνικής Σχολής καί άδεια Υπο¬ 
μηχανικού Ηλεκτρολόγου Α' τάξεως». 


’Άρθρον 4. 

Ίπποκράτειον Γενικόν Νοσ/μεΐον Αθηνών. 

Εις τάς ύπό τού άρθρου 9 τού ίσχύοντος οργανισμού (Β. 
Δ. 18/2—22.2.1958 ΦΕΚ 25 Α') προβλεπομένας θέσεις 
Μονίμου τακτικού προσωπικού προστίθεται : 

Κλάδος ΑΤ5 Μηχανολόγων-Ήλεκτρολόγων. 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 6<ρ-2ω μισΟολογικώς έξο- 
μοιουμένης προς τούς τεχνικούς τού αντιστοίχου Κλάδου 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 

Προσόντα διορισμού διά τήν πλήρωσιν τής συνιστωμένης 
θέσεως ορίζονται : 

Δίπλωμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου άναλόγου 
ειδικότητας ή άλλης ισοτίμου Σχολής τής ήμεδαταής ή 
άλλοδαπής καί πενταετής, τουλάχιστον, άσχησις τού επαγ¬ 
γέλματος. 

Άρθρον 5. 

Βαλλιάνειον καί Βέγειον Γενικόν Νοσοκομεϊον Κεφαλληνίας 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ». 

'Η διάταξις τού άρθρου 6 τού Π.Δ/τος 710/1975 (ΦΕΚ. 
234 Α') ή προβλέπουσα τήν διάρθρωσιν τών θέσεων Μονίμου 
τακτικού προσωπικού συμπληρούται ώ άκολούθως : 

Κλάδος ΜΕ3 Εργοδηγού. 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Προσόντα διορισμού διά τήν πλήρωσιν τής συνιστωμένης 
θέσεως ορίζονται : 

Πτυχίον έργοδηγοΰ άναλόγου ειδικότητας άνεγ-νωρισμένης 
Μέσης Τεχνικής Σχολής. 

Άρθρον 6, 

Γενικόν Νοσοκομεϊον Ζακύνθου. 

Εις τάς ύπό τού άρθρου 4 τού ΓΙ.Δ/τος 895/1975 (ΦΕΚ 
286 Α') προβλεπομένας θέσεις «προσωπικόν διεπόμενον 
ύπό τών Ν.Δ. 385/1969 καί 1198/72» προστίθεται: 

Μία (1) θέσις θερμαστού. 

Προσόντα διορισμού διά τήν πλήρωσιν τής συνιστωμένης 
θέσεως ορίζονται : 

Πτυχίον ή άδεια θερμαστού τού Υπουργείου Βιομηχανίας 
καί άσκησις τού επαγγέλματος έπί έν έτος τουλάχιστον 
προσηκόντως άποδεικνυομένη. 

Εις τον 'Ημέτερον έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Υ¬ 
πουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού 
παρόντος Π.Δ/τος. 

Έν Άθήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1976 
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